Marie Kronhelm v. Nordheim 


geb. Szerviiszky de Török Kanisa 


k. k. Oberstheutenants-Wittwe, 


ist im Alter von 78 Jahren, nach langer und schmerzhafter Krankheit, versehen mit den heiligen 
Sterbesacramenten, am 2. September 1885 selig im Herrn entschlafen. 


Die tiefbetrübten Söhne sammt Frauen und Enkeln laden alle Freunde, Bekannte und das andächtige Publikum zur Ueberführung 
der Leiche aus dem Hause Nr, 4. Franziskaner Gasse, Freitag am 4. September I. J. 4 Uhr Nachmittags direkt auf den Friedhof. 


DIE HEILIGE SEELENMESSE 


wird Samstag den 5. September um 9, Uhr Früh in der Franziskaner Kirche gelesen werden. EIER CLOSTEN | 
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Leichenbegrábniss-Anstalt „CONCORDIA“ von J. K. Pekalski. Buchdruckerei des „CZAS“ in Krakau. 


